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ADVERTENCIA 



Janelo 6 Juanelo Turriano, relojero y mecanico del Emperador 
Carlos V, llego a ser un celebre Ingeniero en el reinado de Felipe II, 
en el que construyo, para elevar el agua del Tajo al Alcazar de To- 
ledo, la maquina 6 artificio que lleva su nombre. Tuvo el acueducto 
que atravesar un trecho de ccille muy oncha, segun apunta el cro- 
nista Ambrosio de Morales; y Juanelo salvo esta dificultad colocando 
las canerias y vasos de su maquina sobre un puente de madera, que 
era la fiel reproduccion del que Julio Cesar hizo construir, bajo su 
direccion, sobre el Rliin (1) para pasar el ejercito romano al pais de 
los Sugambros 6 tierra de Westphalia, como le llama Valbuena en su 
traduccion de los Comentcirios. Y, dicho esto, paso a disculparme con 
los que hayan encontrado pomposo el titulo de esta noticia, y cen- 
suren, tal vez, como de mal gusto, la compania de un humilde relo- 
jero y del invicto Capitan, declarando que no trato de escribir un 
paralelo entre ambas celebridades, ni de comparar siquiera sus in- 
venciones; sino que, formando el '—ente parte del Artificio, me veo 
precisado a considerar a Julio C -s como a un Ingeniero, con lo 
cual no creo empafiar los triunfos del insigne guerrero ni mancillar 
las glorias del vencedor de los galos. Creo, al contrario, conformar- 
me con sus aficiones, porque es notable que, refiriendo con peculiar 
laconismo sus campanas, dejando que las victorias pregonaran su 



(1) Morales, equivocadamente, como mas adelante probare, refiere que «bizo 
Janelo de nuevo la maravillosa puente de madera que Julio Cesar liabia hecko 
en el cerco de Marsella.» 
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fama de General, describa con detenimiento y minuciosidad las obras 
de arte que tuvo que llevar a cabo, y se entretenga en fijar las di- 
mensiones de sus partes componentes, sin omitir pormenor qne pne- 
da contribuir a ensalzar el ing’enio con que fueron concebidas y el 
acierto y rapidez con que se ejecutaron. Algunos escritores senalan 
estas pretensiones de Cesar, que no dejara de observar el que lea 
con detenimiento sus comentarios; pero, entre todos, ninguno se ex- 
plica con tanta claridad y concision como Montaigne. (1) Combien 
Cesar se desploye largement a, nous faire entendre ses inventions 
a bastir ponts et engins, et combien , au price, it va se serrant 
lorsqu'il parle des offices de sa proffession, de sa vaillence et 
conduite de sa milice. Ses exploits le verifient assez capitain ex- 
cellent: il se veut faire conoistre excellent ingenieur, qualite aul- 
cunement extrangere. 

Creo que no estara demas que sepa el lector que en el ano 1871, 
el Ayuntamiento de Toledo, presidido por Don Rodrigo Alegre, me 
comisiono para estudiar el abastecimiento de aguas a la ciudad, y 
que por entonces, al contemplar los restos de los muros del artificio, 
que existian cerca del Puente de Alcantara y que ya hail desapare- 
cido, se desperto en mi animo el deseo de conocer la ponderada y casi 
maravillosa maquina de Juanelo, no perdonando desde aquella epoca 
medio alguno que estuviera a mi alcance para satisfacer esta curio- 
sidad. Cual ba sido el resultado de mis investigaciones, lo sabra el 
que se tome la molestia de leer lo que sigue, advirtiendo al que crea 
ballar una maquina digna de imitarse, es decir, en la que el efecto 
util este en proporcion con el coste de su instalacion y con la fuerza 
que necesitaba para su movimiento, que puede excusarse el trabajo 
de leer una descripcion, inte resate iinicamente para los aficionados 
a los estudios historicos que tienen por objeto aclarar los textos 
de la antigiiedad, generalmente oscuros y de interpretacion difx- 
cil, cuando se refieren a maquinas, artefactos y a procedimientos 
cientificos. 



(1) Essais, t. I, cit. p. J. P. Carpenlier. — Etude sur Cesnr. 
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Si en las citas aparece esta noticia algo prolija, advierto que no 
las lie prodigado por aparentai* una erudicion de que carezco, sino 
con el deseo de ahorrar trabajo a los que se dediquen a esta clase de 
investigaciones, j para justificar como es debido la exactitud de los 
hechos que en ella se refieren. 

No abrigo la pretension de liaber redactado una memoria' cienti- 
fica, ni me atreveria d presentarme como autor de una monografia 
historica: mis aspiraciones se limitan a dar a conocer las noticias 
que be reunido acerca del Artificio j del Puente, j d resenar acci- 
dentalmente el estado en que a mediados del siglo XVI se encon- 
traba la Mecdnica , aplicada a la elevacion del agua a grandes 
alturas. 
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EL ARTIFICIO DE JIMELO X EL PIMTE BE JULIO CESAR 



Noticia de algunas obras y proyectos para 
surtir de agua a Toledo, anteriores a la ms- 
talacibn del Artificio. 



Antes de entrar en la descripcion del Artificio , no estara fuera 
de lunar referir las obras que, para abastecer de agua a Toledo , se 
llevaron a cabo en dpocas anteriores a la llegada de Juanelo a la 

Ciudad Imperial. . .. , 

En tiempo de los Romanos', se condujeron las de los manantiales 

Uamados del Roble y del Castaiio, situados en las faldas de las 
sierras que forman el puerto de Yebenes y vertientes del Castanar, 
por un acueducto que salvaba el rio Tajo, al pie de la Ciudad, con 
un puente de fabrica, cuyas arranques, particularmente el de la 
margen izquierda, se ven proximos a las ruinas del Artificio, mas 
abajo del puente de Alcantara. No se sabe ni en que epoca se cons- 
truyo, ni cuando quedo inutilizado; pero podra formarse idea de la 
importancia de esta obra por su longitud, que se calcula en mas de 
siete leguas. Entraba el agua en la Ciudad por la puerta de Doce 
Cantos, que se llamo en otro tiempo de Doce Canos 6 Cauces. ^ 

Tratan de este acueducto Naugerio 6 Navajero, en su Viaje por 
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Fig. l. a 

1. Fuente que nace dentro de un edificio cuadrado oblongo, de obra antigua romana. 

2. Gimientos de un castillo 6 area. 

3. Castillo 6 area de agua. 

4. La Sisla y su cercado. 

5. Santa Ana. 

G, 7, 8 y 9. Frogones antiguos de obra romana con arranques de arcos liacia ambos lados, 
por cima de cuyos arcos venia el agua. 

10. Frogones antiguos que formaban los arcos por donde entraba el agua en Toledo. 

11. Puente Alcantara 

12. Alcazar. 

13. La Santa Iglesia. 

14. IsladelTajo. 

15. Puerta de Doce Cantos. 

16. Camino de la Plata. 

Rfo Tajo. 

Camino Real de Andalucia. 

Camino que ahora hace la agua hasta entrar en Toledo, 

Camino por donde se croe que vendria la agua para entrar en Toledo. 
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